IRENA 


BUDZYNOWSKA 


MAGISTER FARMACJI 
WIELOLETNI ZASŁUŻONY PRACOWNIK APTEK 


NASZA UKOCHANA CIOCIA, NIOSĄCA ZAWSZE POMOC W POTRZEBIE 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła w Krakowie dnia 5 lipca 1981 roku 
w wieku 80 lat. 


MSZA ŚWIĘTA przy Zmarłej odprawiona zostanie we wtorek dnia 14 lipca br. o godzinie 12.30 w kościele 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku do 
grobowca rodzinnego, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


NAJBLIŻSZA RODZINA. 


Spółdzielnia Pracy Usług Komunalnych 
„LAUR” 
Zakład Usług Pogrzebowych Nr 1 
31-033 Kraków, ul. Boh. Stalingradu 15 


